














検査 件 数 (R3. 4~R3. 12) 




















3 年度 岩手 県 産 農林 水産 物 の 放射 性 物質 濃度 の 検査 結果 ( 令 和 3 年 12 月 末 現 在 ) 
Tn 目 


(備考 ) 基準 値 を 超過 し た も の 
















































































































































































































































































HH | 

基準 値 超 過 

殺 | 米 デ 5 
類 | 小麦 5 0 
六条 大 才 1 0 
二条 大 妻 — — 

大 豆 ー ー 
そば 10 ー 
雑穀 — 

計 16 0 

a | ニホン ジ カ 肉 = 記 
内 計 受 倒 
畜 | 原 乳 54 0 
産 | 牛肉 4, 102 ー 
物 計 4, 156 0 
き | 原木 生 し いた け (施設 露地 ) 123 0 
の | 菌 床 し いた け ー ー 
こ | 原木 まい た け ( 起 地 ) 1 0 
・ | 菌 床 ま いた け 1 0 
山 | 原木 な めこ 1 0 
菜 | 菌 床 な めこ 1 0 
類 | 野生 きのこ 13 0 
ワラ ビ (栽培 ) 3 0 
シド ケ (栽培 ) a a 
タラ ノ メ (栽培 ) = = 
フキ (栽培 ) = = 
葉 ワ サビ (栽培 ) 1 0 
タケ ノコ 12 0 
野生 山菜 疾 63 0 

計 219 0 

海 | スル メイ カ 58 0 
産 | 秋 サ ケ 16 0 
魚 | マダ ラ 、 ス スケトウダラ 186 0 
種 | ゴマ サバ 、 マ サバ 137 0 
ブリ 71 0 
マコ ガレ イ 、 マ ガレ イ 60 0 
クロ ソイ 、 キ ツネ メバル 50 0 
アイ ナメ 55 0 
ミズ ダコ 8 0 
ヒラ メ 80 0 

マ ボ ヤ 140 0 
スズ キ — ー 
クロ ダイ = 回 
その 他 697 0 

衣 1, 558 0 

内 | イナ 22 0 
人 ー ー 
急 種 ジグ クイ 12 り 
i 34 0 

合計 5, 983 0 











